272             Ausgleichsvorgange in quasistationaren Stromkreisen.
3. Bei   oszillierender Entladung   endlich,   -fr<C27»   erhalt man in Gl. 353 a und 354 a fur t — 0
— a A sin 6 -j- ft A cos d = ^(0) = 0 . Aus der zweiten Gleichung folgt:
und
sin d       P       L Hiermit werden Gl. 353 a und 354 a
.   .    (360)
p i = i =e-at—°-sm3t' ..........    (361)
'           p L
d(e-atsin3t] Der groBte Strom ergibt sich hier, wenn — - - - - - — - = 0   ist,
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also wenn      tg8t = —      oder      f = ~arctg— = — arctg—      ist, «                        3          K       2n         a
worin T die Periodendauer ist.    Es wird
und
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Fiir einen widerstandsfreien Stromkreis ware die Stromamplitude und ebenso die Ladungs- (bzw. Spannungs-) Amplitude ungedampft
-i I~G                                                                8       n   .
tmax = Pc I/ -=-,   sie tritt,   da fur   j? = 0, arctg — = —  ist,   zuerst
T        J J                                                                                                                                        CC                U
a/4 Periode nach dem Beginn der Entladung auf. Die urspriinglich im Kondensator vorhandene Energle | Pc2 C entladet sich dann voll-standig in das Feld der Induktivitat und erscheint dort nach J/4 Periode als magnetische Energie \imaxL. Jetzt kann der Strom nicht mehr steigen, und da die Kondensatorspannung Null geworden ist, entladet sich die Induktivitat in den Kondensator usf.
Ist Widerstand vorhanden, so wird bei jeder Ladung ein Toil der Energie in Warme umgesetzt, daher sind die Amplituden ge-dampft, der Vorgang klingt ab, und die wahrend des ganzen Vor-gangs erzeugte Stromwarme ist gleich der urspr.iinglich im Kondensator aufgespeicherten Energie.mpfung der FluB
